Inzynier 


przeżywszy lat 75, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnał w Panu dnia 15-go lutego 19353 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w piątek dnia 17-go b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana Żona, dzieci 
i wnuki zapraszają Krewnvch, Przyjaciół ı Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 


